ÖSTERREICHISCHER GOLF-VERBAND 


Mannschaftsmeisterschaften Damen 2014: Ergebnisse 


Div. 1 


. GC Achau 


. GC Dellach 


. GC Föhrenwald 


. |GC Murstätten 


. Colony Club Gutenhof 


. GC Linz 


. GC Zell am See 


Absteiger 


oo!) | PD — 


. GC Ottenstein 


Absteiger 


Div. 2A 


. GC Murhof 


. GC Mieminger Plateau 


. GC Mondsee 


. [GC Süssenbrunn 


. GC Radstadt 


. GC Attersee-Traunsee 


Absteiger 


. GC St. Veit 


Absteiger 
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, \Freilos 


Absteiger 


Div. 3A 


. Fontana GC 


. GC Seltenheim 


. GC Ebreichsdorf 


. GC Lengenfeld 


. ‚Freilos 


. ‚Freilos 


. ‚Freilos 


oo 1/9 9 PR|IoO DD — 


. ‚Freilos 
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Seitel 


Österreichischer Staatsmeister 


Div. 2B 


. GC Eugendorf 


. GC Gut Altentann 


GC Wien 


. GC Schönborn 


. GC Innsbruck Igls 


. GC Diamond 


Absteiger 


. GCC Brunn 


Absteiger 
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. GC Metzenhof 


Absteiger 


Div. 3B 


. GC Mittersill 


. KGC Klessheim 


. GC Finkenstein 


. GC Luftenberg 


Murtal 


. ‚Salzkammergut 


. Freilos 
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. Freilos 


Datum: 28.10.2014 


